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SORTED BY: VENDOR BY UPC 9 
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UPC 9 

PACKAGE DESCRIPTION 

SIZE/UNIT 

DEPT 

RC 

LKND 

AVG $ 

DLY VEL 

# SOLD 

$ SOLD 

MARGN 

2720000188 

KOOL SUPER LONG 100 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

2720000216 

CAPRI 120S PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.42 

0.3 

28 

39.80 

2.70 

2720000217 

CAPRI 120S PACK 

1 PK 

1000 

2 

3 

1.44 

0.8 

73 

105.05 

3.89 

2720000232 

KOOL MILDS KG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

7 

10.15 

4.62 

2720000238 

CAPRI FILTER SUPER SLIMS LT 100 

1 PK 

1000 

2 

5 

1.45 

0.5 

43 

62.35 

4.62 

2720000239 

CAPRI MENTHOL 100S 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.1 

12 

17.40 

4.62 

2720000250 

BELAIR KG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.4 

34 

49.30 

4.62 

2720000251 

BELAIR 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

4 

5.80 

4.62 

2720000253 

KOOL KG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

3.2 

287 

416.15 

4.62 

2720000254 

KOOL 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.1 

98 

142.10 

4.62 

2720000255 

KOOL MILDS KG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

28 

40.60 

4.62 

2720000256 

KOOL REG PACK 

1 PK 

1000 

2 

3 

1.45 

0.0 

1 

1.45 

4.62 

2720000257 

RALEIGH KING PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

47 

68.15 

4.62 

2720000258 

RALEIGH 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

45 

65.25 

4.62 

2720000261 

KOOL MILDS 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.1 

10 

14.50 

4.62 

2720000287 

RALEIGH LT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.6 

57 

82.65 

4.62 

2720000292 

KOOL LITE KG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

42 

60.90 

4.62 

2720000293 

KOOL LITE 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

30 

43.50 

4.62 

2720000599 

CARLTON MENTHOL BOX 

1 PK 

1G00 

2 

8 

1.45 

0.0 

3 

4.35 

4.62 

2720000660 

CAPRI ULTRA 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.1 

101 

146.45 

4.62 

2720000661 

CAPRI ULTRA LIGHT MENTHOL 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

25 

36.25 

4,62 

4330000003 

CARLTON KG PK 

1 PK 

1000 

2 

a 

1.45 

0.4 

32 

46.40 

4.62 

4330000004 

CARLTON MTHL KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

2 

2.90 

4.62 

4330000005 

CARLTON 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

48 

69.60 

4.62 

4330000006 

CARLTON M-100 BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

17 

24.65 

4.62 

4330000012 

LUCKY STRIKE SHL PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.6 

145 

210.25 

4.62 

4330000016 

PALL MALL KG PK 

1 PK 

10Q0 

2 

8 

1.45 

2.3 

212 

307.40 

4.62 

4330000018 

PALL MALL GOLD 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

42 

60.90 

4.62 

4330000020 

PALL MALL LTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

9 

13.05 

4.62 

4330000027 

TAREYTON KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

27 

39.15 

4.62 

4330000028 

TAREYTON 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

42 

60.90 

4.62 

4330000035 

CARLTON 100'S BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

a 

1.45 

0.6 

58 

84.10 

4.62 

4330000036 

CARLTON FF BOX 100 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

4330000039 

CARLTON 120'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

G.G 

7 

10.15 

4.62 

4330000040 

CARLTON M-120'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

8 

11.60 

4.62 

4330000086 

CARLTON UL BOX KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

19 

27.55 

4.62 

SUBTOTAL - 

VENDOR: BROWN S WILLIAMSON 


9 Items: 


36 

1.45 

17.6 

1,643 

2,380.75 

4.29 


2610D0D164 

KENT II U-L KG PK 

1 PK 

10DO 

2 

8 

1.45 

0.0 

7 

10.15 

4.62 

2610000174 

KENT III U-L 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.4 

35 

50.75 

4.62 

2610000264 

TRUE MTHL KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

2 

2.90 

4.62 

2610000274 

TRUE KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.8 

70 

101.50 

4.62 

2610000284 

TRUE 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

17 

24.65 

4.62 

2610000294 

TRUE MTHL 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

3 

1.45 

0.0 

2 

2.90 

4.62 


2071847876 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xynm0004 
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UPC 8 

PACKAGE DESCRIPTION 

SIZE/UNIT 

DEPT 

RC 

LKND 

AVG $ 

DLY VEL 

8 SOLD 

$ SOLD 

MARGN 

2610000304 

NEWPORT MENTHOL BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.3 

121 

175.45 

4.62 

2610000334 

NEWPORT M-LT KINGS 

1 PK 

1000 

2 

a 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

2610000344 

NEWPORT LT BOX KINGS 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

46 

66.70 

4.62 

2610000354 

NEWPORT MTHL 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.0 

95 

137.75 

4.62 

2610000364 

NEWPORT MTHL KG PK 

1 PK 

1000 

2 

S 

1.45 

1.5 

136 

197.20 

4.62 

2610000384 

MAX MENTHOL 120 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

7 

10.15 

4.62 

2610000394 

MAX MENTHOL 120 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

7 

10.15 

4.62 

2610000424 

KENT 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

18 

26.10 

4.62 

2610000434 

KENT KINGS PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

28 

40.60 

4.62 

2610000504 

KENT GOLDEN LIGHTS 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

2610000514 

KENT GLDN LT KG SFT 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

4 

5.30 

4.62 

2610000534 

KENT GLDN LT 100 PK 

1 PK 

1DOO 

2 

8 

1.45 

0.4 

34 

49.30 

4.62 

2610000634 

NEWPORT LT BOX 100' S 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.1 

11 

15.95 

4.62 

2610000644 

NEWPORT 100'S BOX PK 

1 PK 

looo 

2 

8 

1.45 

0.8 

71 

102.95 

4.62 

SUBTOTAL - 

VENDOR: LORILLARD 


#Items: 


20 

1.45 

7.5 

711 

1,030.95 

4.16 


1100000032 

EVE SLIM LT 120 B2G1 

2 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

1100000126 

EVE UL SLM 120 8X PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

21 

30.45 

4.62 

1100000127 

EVE U-LT MTHL SLIM 120 BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

8 

11.60 

4.62 

1100000136 

CHESTERFIELD REGULAR PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

2 

2.90 

4.62 

1100000166 

CHESTERFIELD KING PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.1 

12 

17.40 

4.62 

1100000286 

EVE LIGHTS 120 BOX 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

21 

30.45 

4.62 

1100000296 

EVE LT SLM 12D 8X PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.6 

50 

72.50 

4.62 

1100000436 

LARK LTS KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

110000)536 

LSM KING PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

7 

10.15 

4.62 

1100000606 

LSM SUPER KGS 100 PK 

1 PK 

1G00 

2 

a 

1.45 

0.2 

18 

26.10 

4.62 

1100000626 

L & M LIGHT 100 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

O.OD 

O.QO 

SUBTOTAL - 

VENDOR: LSM 


tfltems: 


11 

1.45 

1.3 

139 

201.55 

3.36 


2820000101 

MERIT ULT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

41 

59.45 

4.62 

2820000102 

MERIT MENT ULT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

3 

1.45 

0.0 

5 

7.25 

4.62 

2820000103 

MERIT ULT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.42 

0.3 

73 

103.35 

2.31 

2820000104 

MERIT MENT ULT 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.39 

0.5 

42 

58.45 

0.62 

2820000110 

BSH U-LT 100 BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.44 

0.7 

63 

90.60 

3.83 

2820000111 

B&H U-LT MTHL 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.6 

51 

73.95 

6.34 

2820000156 

MARLBORO LT M 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.41 

0.7 

65~ 

91.35 

1.59 

2820000157 

MARLBORO M-LT 100 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

0.2 

16 

23.20 

4.62 

2820000158 

MARLBORO LT MN KG SOFT 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

0.3 

24 

34.80 

4.62 

2820000159 

MARLBORO LT MT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.43 

0.8 

73 

104.40 

3.30 

2820000160 

VIRG SLM U-L 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.6 

52*” 

.75.40 ' 

4.62 

2820000161 

VIRG SLMS LT 120 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

22 

31.90 

4.62 

2820000162 

VIRG SLMS M-LT 120PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.43 

0.5 

46 

65.70 

3.17 

2820000163 

VIRG SLM U-L 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.43 

0.5 

42 

59.90 

3.03 


2071847877 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xynm0004 
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2820000174 

B&H LTS KG BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

2820000175 

BENSON HEDGES MENT LIGHT SPEC PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

2820000180 

MERIT KING LT. PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.7 

66 

95.70 

4.62 

2820000183 

MERIT ULT 100 BOX PACK 

1 PK 

1000 

2 

a 

1.45 

0.7 

65 

94.25 

4.62 

2820000210 

VIRG S-SLM 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.36 

0.1 

11 

14.95 

-1.76 

2820000211 

VIRG S-SLM M-100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.38 

0.2 

15 

20.75 

0.02 

2820000270 

MARLB MED BX KG PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.44 

1.1 

-T04\ 

149.35 

3.69 

2820000271 

MARLBORO MED KG PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

o.a 

72' 

104.40 

4.62 

2820000274 

MARLB MED BX 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

o.s 

76 

1 110.20 

4.62 

2820000275 

MARLBORO MD 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.40 

0.3 

31 

43.50 

1.44 

2820000286 

MERIT ULTIMA BOX KG 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.37 

0.2 

21 28.80 

-0.84 

2820000287 

MERIT ULTIMA KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

27 

39.15 

4.62 

2820000288 

MERIT ULTIMA 100 BX 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

20 

29.00 

4.62 

2820000289 

MERIT ULTIMA 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.43 

1.1 

98_ 

139.65 

2.95 

2820000329 

MARLBORO 25 RG KG PK 

1 PK 

1000 

2 

10 

1.78 

0.8 1 

71 

} 126.70 

10.22 

2820000366 

MARLBORO 25 LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

10 

2.01 

0.2 i 

17 

34.25 

15.20 

2820000801 

MARLBORO KG BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.44 

7.0 \ 

641 

) 921.20 

3.77 

2820000804 

PARLIMENT LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

3 

1.45 

0.2 


" 26.10 

4.62 

2820000805 

PARLIMENT LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

2820000808 

SARATOGA 120'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.6 

51 

73.95 

4.62 

2820000809 

PM COMMANDER KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.1 

104 

150.80 

4.62 

2820000810 

PM COMMANDER PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0,0 

0 

0.00 

0.00 

2820000813 

SARATOGA MTHL 120 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

20 

29.00 

4.62 

2820000818 

MARLBORO LT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

3.4 ( 

305 

| 440.80 

4.31 

2820000819 

MARLBORO LT 100 BOX PACK 

1 PK 

10D0 

2 

36 

1.45 

5.7 

! 519 j 

1 751.10 

4.44 

2820000821 

MARLBORO MT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.42 

0.5 

| « 

63.80 

2.45 

2820000829 

MARLBORO KING PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.44 

7.0 

13/ 

919.30 

4.02 

2820000839 

BENSON HEDGES MULTIFILTER PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

48 

69.60 

4.62 

2820000840 

B&H 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

S 

1.44 

0.9 

78 

112.10 

3.77 

2820000841 

BfiH 100'S BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.31 

0.2 

14 

18.30 

-5.80 

2820000842 

BfiH MTHL 100'S BX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

31 

44.95 

4.62 

2820000843 

B8H MTHL 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

46 

66.70 

6.34 

2820000848 

MARLBORO IDO'S PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

4.0 

365 _ 

527.80 

4.36 

2820000850 

PARLIAMENT LT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.9 

82 

“ 118.90 

4.62 

2820000851 

B8H LTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.39 

1.0 

86 

119.95 

0.34 

2820000852 

B&H MTHL LTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.44 

0.7 

62 

89.15 

5.56 

2820000853 

MARLBORO 100'S BX PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.45 

3.5 

_317 

458.20 

4.32 

2820000860 

VIRGINIA SLIMS PLTR lOQ'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

O.S 

43 

62.35 

4.62 

2820000863 

VIRG SLM MTHL 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.43 

0.5 

49 

70.05 

3.26 

2820000864 

VIRG SLMS LTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.42 

0.8 

72 

102.15 

2.52 

2820000865 

VIRG SLM M-LT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

20 

29.00 

4.62 

2820000866 

MARLBORO LIGHT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1.44 

5.3 | 

'm] 

693.10 

4.02 

2820000869 

MARLBORO LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

36 

1,45 

9.9 l 

, 90 Z[ 

1,305.00 

4.41 

2820000871 

MERIT KING REG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.41 

0.6 

52 

73.35 

1.96 

2820000872 

MERIT MENT KING PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0,0 

6 

8.70 

4.62 


2071847878 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xynm0004 
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UPC ft 

PACKAGE DESCRIPTION 

SIZE/UNIT 

DEPT 

RC 

LKND 

AVG $ 

DLY VEL 

# SOLD 

$ SOLD 

MARGN 

2820000876 

MERIT 100 REG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.38 

0.5 

49 

67.40 

-0.54 

2820000877 

MERIT MENT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.6 

146 

211.70 

4.62 

2820000890 

B&H LTS IDO BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

9 

13.05 

4.62 

2820000891 

BENSON & HEDGES M-LTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.4 

35 

50.75 

4.62 

2820019025 

MERITS KGS B2G1F PKS 

2 PKS 

1000 

2 

8 

2.89 

2.6 

255 

736.50 

4.23 

2820019029 

MERITS 100 B2G1F PKS 

2 PKS 

1000 

2 

8 

2.89 

2.0 

199 

575.60 

4.37 

SUBTOTAL - 

VENDOR: PHILIP MORRIS 


ft Items 


65 

1.54 

77.4 

7,097 

10,910,75 

3.59 


1230000001 

CAMEL REG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

2.5 

226 

327.70 

4.62 

1230000002 

CAMEL FILT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.9 

80 

116.00 

4.62 

1230000003 

CAMEL FILT KG BX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.6 

56 

81.20 

4.62 

1230000004 

CAMEL LIGHT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.7 

62 

89.90 

4.62 

1230000005 

CAMEL LIGHT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.37 

0.5 

49 

67.15 

-0.92 

1230000007 

CAMEL LIGHT BX KG PK 

1 PK 

100D 

2 

8 

1.38 

0.9 

81 

111.60 

-0.38 

1230000010 

WINSTON KING PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

2.0 

181 

262.45 

4.62 

1230000011 

WINSTON LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.9 

77 

111.65 

4.62 

1230000012 

WINSTON BOX KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

25 

36.25 

4.62 

1230000013 

WINSTON LT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.1 

102 

147.90 

4.62 

1230000014 

WINSTON 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.8 

76 

110.20 

4.62 

1230000017 

WINSTON ULT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

6 

8.70 

4.62 

1230000018 

WINSTON ULT 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

23 

33.35 

4.62 

1230000019 

WINSTON LT KG BOX PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

20 

29.00 

4.62 

1230000020 

SALEM KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.6 

143 

207.35 

4.62 

1230000022 

SALEM 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.44 

1.4 

123 

176.90 

3.84 

1230000024 

SALEM LTS KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.9 

81 

117.45 

4.62 

1230000025 

SALEM LTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.43 

1.1 

96 

137.75 

3.62 

1230000026 

SALEM SLM L-100BX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.43 

0.9 

79 

113.10 

3.40 

1230000027 

CENTURY 25'S MTHL LIGHTS 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

a 

a.00 

0.00 

1230000028 

SALEM U-LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.8 

76 

110.20 

4.62 

1230000029 

SALEM U-L 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

47 

68.15 

4.62 

1230000030 

VANTAGE KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

27 

39.15 

4.62 

1230000031 

VANTAGE 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.9 

82 

118.90 

4.62 

1230000032 

VANTAGE MTHL KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

1230000033 

VANTAGE ULTRA LIGHTS KING PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

19 

27.55 

4.62 

1230000034 

VANTAGE MTHL 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

2 

2.90 

4.62 

1230000035 

VANTAGE U-L 100‘S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

8 

11.60 

4.62 

1230000036 

NOW KINGS PK 

1 PK 

1 QOO 

2 

8 

1.45 

0.3 

29 

42.05 

4.62 

1230000039 

NOW MTHL PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.5 

42 

60.90 

4.62 

1230000054 

KAMEL RED PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

27 

39.15 

4.62 

1230000055 

MORE 120'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.4 

32 

46.40 

4.62 

1230000056 

MORE LTS IDO BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

4 

5.80 

4.62 

1230000060 

MORE MENTHOL 120'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.0 

90 

130.50 

4.62 

1230000061 

MORE M-LT 100 BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.1 

100 

145.00 

4.62 

1230000062 

CAMEL FIL 100 PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.1 

13 

18.85 

4.62 


207^847879 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xynm0004 










RED X GROCERY 

Date Range Detail Item Movement Report 03/31/97 to 06/29/97 

SORTED BY: VENDOR BY UPC # 


printed: 07- 

16-1997 

NAME PACKS 

3-31 THRU 

6-29-97 




Page Number: 

5 

UPC # 

PACKAGE DESCRIPTION 

SIZE/UNIT 

DEPT 

RC 

LKND 

AVG $ 

DLY VEL 

# SOLD 

$ SOLD 

MARGN 

1230000077 

KAMEL RED LIGHTS PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

18 

26.10 

4.62 

1230000090 

NOW 100'S PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

3.1 

278 

403.10 

4.62 

1230000092 

NOW HTML 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.4 

36 

52.20 

4.62 

1230000093 

CAMEL MENTHOL BOX 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.1 

13 

18.85 

4.62 

1230000094 

CAMEL LIGHTS MENTHOL BOX 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

5 

7.25 

4.62 

1230020012 

CAMEL U-L 100 8X PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

1.3 

115 

166.75 

4.62 

1230020014 

CAMEL U-LTS KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

3 

4.35 

4.62 

1230020015 

CAMEL U-L BOX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

2 

2.90 

4.62 

1230020051 

MORE WHITE LT 120 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

4 

5.80 

4.62 

1230020052 

MORE WHITE LT 120 PK 

1 PK 

1000 

2 

3 

1.45 

0.4 

32 

46.40 

4.62 

1230020165 

UINTSON SEL 100 PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

1230020276 

WINSTON SELECT LIGHT 100 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

15 

21.75 

4.62 

1230022050 

WINSTON SELECT PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.0D 

0.00 

1230022463 

WINSTON SELECT 100 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

6 

8.70 

4.62 

1230066599 

CAMEL LT SP KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

17 

24.65 

4.62 

1230066699 

CAMEL SPEC LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

7 

10.15 

4.62 

1230066799 

CAMEL SPC L-100BX PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

19 

27.55 

4.62 

1230070799 

CAMELS WIDE 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.7 

59 

85.55 

4.62 

1230070899 

CAMELS WIDE LT 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.2 

18 

26.10 

4.62 

1230070999 

HINTON SELECT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

1230071099 

WINSTON SEL KG BOX 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.3 

26 

37.70 

4.62 

1230071199 

WINSTON SEL LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

1.45 

0.0 

3 

4.35 

4.62 

8030000007 

CAMEL WIDE KG PACK 

1 PK 

1000 

2 

8 

D.DO 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

8030000008 

CAMEL WIDE LT KG PK 

1 PK 

1000 

2 

8 

0.00 

0.0 

0 

0.00 

0.00 

SUBTOTAL - VENDOR: RJ REYNOLDS 


Sltems: 


60 

1.45 

30.9 

2,860 

4,132.90 

3.86 


TOTALS 



/fltems: 


192 

1.50 

134.7 

12,450 

18,656.90 

3.85 


TO 

O 

-si 

00 

A 

-J 

00 

00 

o 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xynm0004 







